AVANT AMIN ze),4%0) (eR A] sm FALL/WINTER SCHEDULE 
Effective January 8, 2024 
Monday to Friday 


Inbound to Boston AM PM 


ZONE STATION TRAIN# 700 740 702 704 742 706 708 744 710 746 714 748 718 750 722 752 726 754 756 728 730 758 732 760 734 
Bikes Allowed dS b> dd dH | do 5d | So SH SH SH 5 SH SH 5 SH SH HS FH 
6 Forge Park/495 & 5:05 : 5:55 6:33 - 7:23 8:10 - 9:20 - 1:15 : 1:15 : 3:25 - 4:51 : - : 8:00 : 9:28 - 11:48 
6 Franklin/Dean College 5:12 - 6:02 6:40 = 7:30 8:17 = Cia! 3 11:22 = N22) - 302 - 4:58 - - 7:04 8:07 - 9:35 - 11:55 
5 Norfolk & 5:19 - 6:09 6:47 - 7:37 8:24 - 9:34 : 11:29 : 1:29 : 3:39 - 5:05 : - 7M 8:14 : 9:42 - 12:02 
4 Foxboro & © 5:53 3 = TAS - - 8:45 - 10:36 : 12:31 : 2228 - 4:23 - 5:50 6:48 - - 8:53 - 10:43 - 
4 Walpole 5:26 - 6:16 6:54 - 7:45 8:31 7 9:41 - 11:36 : 1:36 : 3:46 - 5:21 : - 7:27 8:21 : 9:49 - 12:09 
4 Windsor Gardens 5:30 6:06 6:20 6:58 7:28 749 8:35 8:58 9:44  £10:49 11:39 | £12:44 1:39 2:34 3:49 £4:36 5:24 = £7:01 £7:30 #8:24 | £9:06 | f9:52 - f 12:12 
3 Norwood Central & 5:34 6:10 6:24 7:02 7:32 7:53 8:39 9:02 9:48 10:53 11:43 12:48 1:43 2:38 3:53 4:40 5:28 6:05 7:05 7:34 8:28 9:10 9:55 10:58 12:15 
3 Norwood Depot & 5:36 6:12 6:26 7:05 7:35 7:56 8:41 9:04 9:50 10:55 11:45 12:50 1:45 2:40 S55) 4:42 5:30 6:07 7:07 7:36 8:30 9:12 9:57 - 12:17 
3 Islington 5:39 6:15 6:29 7:08 7:38 7:59 8:44 9:07 9:53 10:58 11:48 12:53 1:48 2:43 3:58 4:45 5:34 6:11 7M 7:40 8:33 9:15 10:00 - 12:20 
2 Dedham Corp. Center & 5:42 6:18 6:32 TM TAL 8:02 8:47 9:10 9:56) 11:01 UES 12:56 1:51 2:46 4:01 4:48 536 6:13 7:13 7:42 8:36 9:18 10:03 11:03 12:23 
2 Endicott 5:45 6:21 6:35 7:14 7:44 8:05 8:50 9:13 9:59 11:04 11:54 12:59 1:54 2:49 4:04 4:51 5:39 6:16 7:16 7:45 8:39 9:21 10:06 - 12:26 
2 Readville & 5:49 VIA 6:39 7:19 TA8 8:10 8:54 ally 10:03 11:08 11:58 1:03 1:58 PSS) 4:08 4:56 5:43 6:20 7:20 VIA 8:43 VIA VIA VIA 12:30 
1 Hyde Park & - FAIR- 2 = = = - * = : : : : : - - : : - FAIR- : FAIR- FAIR- FAIR- - 
1A Forest Hills & 5:59 MOUNT L6:49 - L7:58 : L9:05 - L 10:12 : : : : : : - : : = MOUNT : MOUNT MOUNT MOUNT - 
1A Ruggles & 16:04 LINE L6:54 17:31 L8:03  L8:22 | L9:10 | L9:29 | L10:17 | L14:19 | L12:09 | L1:14 | L2:09 13:04 L419 L5:09 L5:54 | L6:31 L7:31 LINE L8:54 LINE LINE LINE L 12:41 
1A Back Bay & 16:08 : L6:58 | L7:35 | L8:07 | L8:26 | L9:14 | L9:33 | L10:21 | L11:23 | L 12:13 | 11:18 L213 L3:08 14:23 L5:13 L6:00 L6:35 L7:35 - L 8:58 : : - L 12:45 
1A South Station & 6:16 6:57 7:06 7:43 8:15 8:34 9:22 9:41 10:29 11:31 12:21 1:26 2:21 3:16 4:31 5:21 6:06 6:43 7:43 8:22 9:06 9:57 10:42 11:42 12:53 


Monday to Friday 


am PM Keepin Mine 
ZONE STATION TRAIN #744 743 | 705 | 745 | 709 | 747 | 713: «| 749) «#717 751 721 | 753 | 723 «725 °~)«755.=~so727,—=s«s729”—2's«a757'—'si‘z731”—=<“‘«é‘zSC733_—“‘ié‘z&G This schedule will be effective from January 8, 2024 
Bikes Allowed b | 5H FSH Fo dH | SH SH | do dc | HS F& b& F& Fh & ! & and will replace the schedule of October 2, 2023. 
1A South Station & 545 7:20 7:40 848 9:35 10:35 28 | 1230 130 2:20 3:20 405 4:27 5:05 532 550 635 710 810 9:25 10:30 11:55 ; ; 
1A Back Bay 6 VIA 7:25 7:45 8:53 «9:40, 10:40 14:33] 12:35 1:35 2:25 3:25 410 4:32 5:10 537 | 555 | 6:40 VIA 8:15 VIA 1035S VIA Holiday Service oo ; 
1A Ruggles & FAIR 7:28 748 856 9:43 1043 11:36 | 1238 138 «02:28 «603:28 «= 44“ 864 (sGeSsiSOsCG4B—s«C*FAIR- «= 818—s FAIR- = 10:38 FAIR Crane oy e eee oe eo eeneneyre ines 
will operate on a weekend schedule. 
1A Forest Hills ® MOUNT - : : : : ; : : 2:33 3:33 : 4:41 : 5:46 : 648. MOUNT - MOUNT  ~- | MOUNT 
1 Hyde Park & LINE - - - - 10:51 - - - 2:38 3:38 4:22 4:46 5:22 5:51 6:07 6:53 LINE - LINE : LINE On Monday, January 15th, 2024 (Martin Luther King Jr. Day), 
2  Readville 4| - 737-758 = 9:05 9352, 10:55 4S | 124747“ i242 342426 552655 6:57 : 8:27 : 10:47 : and on Monday, April 15th, 2024 (Patriots’ Day), all lines will 
2 Endicott 619 7:41 80290956 1059 gg | 12:51:51 246 346 430 454 530 559 615 7:01 7:44 831 9:59 10:51 12:29 operate on a regular weekday schedule. 
3 Dedham Corp. Center b 621 743 8:05 911 958 1:01 1:51 | 12:53 153 248 348 4:33 4:57 5:33 6:02 618 7:03 7:46 8:33 10:01 10:53 12:31 ; 
3. Islington 6:24 746 8:08 974 10:01 += 0d~Ss td | 1256 = 5621 3ST 436 5005386 G05 Z1—s—s7:06-=S 749 «8:36 «= 10:04 = 10:56 12:34 Ae elas Piece eucealie a eeu olay 
3 Norwood Depot b 627 7:49 8:11 917 10:04 = s07,—st57—«| «1259 «59s 35H 39s—si0B.'—iBDs—sCGB(CCMAs“( i O-s—s7SD_—s—«OBBD.—— 1007 -—S «10:59 ~=—S«12:37 
3 Norwood Central 6 629 753 813 | 919 | 10:06 09 1:59 | 1:01 201 | 256 | 358 443 5:07 543 612 6:28 713 755 841 10:09 thO1 | 12:41 
4 Windsor Gardens £6:31 7:58 8:16 9:22 10:09 f11:12 £12:02 | f1:04 2:04 2:59 4:02 4:47 5c 547-616 = sG32—s—s7sN.—=“‘d“séE'TSSB SBA F101 f£11:04 «12:44 
4 Walpole : : 8:22 ; 10:14 “ 12:07 ; 2:09 : 4:06 : 515 5:5 : 636 7:21 : 8:49 . 1:09 12:49 
5 Foxboro & 6:50 8:17 - 9:41 - 11:31 - 1:28 - 3:18 - 5:06 - - 6:35 - - 8:17 - 10:30 - - 
5 Norfolk b  - : 8:37 : 10:21 : 12:14 : 2:16 : 4:13 : 5:22-5:58 : 643 7:28 : 8:56 ss 16 12:56 
6 Franklin/Dean College : : 8:44 : 10:28 : 12:21 : 2:23 : 4:20 : 5:29 6:05 ; 650 7:35 : 9:03 : 1:23 1:03 
6 Forge Park/495 a - : 8:58 : 10:40 ; 12:33 = 2:35 : 4:32 : 5:41 6:17 : 7:02 7:47 : 9:15 , 135015 
Weekend Weekend 
Schedules may change in the event of severe weather 
saturDay TRAIN) 1700 | 1702 1704 | 1706 | 1708 | 1710 1712 «1714: «1716 saturpay TRAIN# 1701 | 1703 | 1705 | 1707 1709 1711 | 1713 1715 | 1717 During Weathiek events these eymbels wiliconnmlinicatecseivice level andliapack on 
ZONE Sorkin 55 5 i a5 a5 #5 pie ae a zone SURGING oo a és Ae és pk pis a, mi passengers. Service level for the following day will be announced mid afternoon the prior day. 
6 Forge Park/495 & 5:12 8:12 10:12 } 12:12 2:12 4:12 6:12 8:12 10:12 1A South Station & 6:45 8:45 10:45 | 12:45 2:45 4:45 6:45 8:45 11:45 REGULAR SERVICE 
6 Franklin/DeanColl. 5:19 8:19 10:19 | 1219 219 4:19 «619 «8:19 -— 10:19 4A Back Bay & 6:50 8:50 10:50 | 12:50 2:50 4:50 6:50 8:50 11:50 Taine wileacrets on anennalschedaia 
5 Norfolk & 5:26 8:26 10:26 | 12:26 2:26 4:26 6:26 8:26 ~—10:26 1A Ruggles & 653 8:53 10:53 | 12:53 2:53 4:53 6:53 8:53 11:53 
4 Walpole 5:33 8:33 10:33 | 12:33 2:33 | 4:33 6:33 8:33 10:33 2 Readville & 7:02 9:02 1:02 | 102 3:02 5:02 7:02 9:02 12:02 STORM SERVICE 
4 Windsor Gardens 5:36 | £8:36 f10:36|f12:36 2:36 £4:36 f6:36 8:36 10:36 2. Endicott 7:06 9:06 1:06 | 1:06 3:06 5:06 7:06 9:06 12:06 Trains will operate.on:e reduced schedule.It will be available oni MBTA:com:and jn Boston stations, 
3 NorwoodCentral % 5:40 840 10:40 | 12:40 2:40 4:40 6:40 8:40 10:40 2 DedhamCorp.ct. & 7:08 9:08 11:08 | 108 3:08 5:08 7:08 9:08 12:08 3) NO SERVICE 
3 Norwood Depot & 5:42 8:42 10:42 | 12:42 2:42 4:42 6:42 8:42 10:42 3 Islington TM 9:11 1:11 1:11 3:11 5:11 TM 9:11 12:11 No passenger service on Commuter Rail. 
3 Islington 5:45 8:45 10:45 | 12:45 2:45 4:45 6:45 8:45 10:45 3 Norwood Depot & 7:14 9:14 11:14 1:14 3:14 5:14 7:14 9:14 12:14 
2 DedhamCorp.Ctr § 5:48 8:48 10:48 | 12:48 2:48 4:48 6:48 8:48 10:48 3 Norwood Central & 7:16 9:16 1:16 1:16 3:16 5:16 7:16 9:16 12:16 
2. Endicott 551 8:51 10:51 | 12:51 2:51 4:51 6:51 8:51_—10:51 4 Windsor Gardens {7:19 {9:19 F119] F119 £319 F519 £719 9:19 f12:19 oo. ; — 
2. Readville & 5:55 8:55 10:55 | 12:55 2:55 4:55 6:55 8:55 10:55 4 Walpole 7:24 9:24-1:24 | 1:24-3:24 | 5:24 7:24-9:24 12:23 Times in purple with “f” indicate a flag stop: Passengers must tell the conductor that they 
1A. Ruggles 6 16:06 L9:06 L11:06|L41:06 13:06 L5:06 L7:06 L9:06 L11:06 5 Norfolk 6 731 931 1131 | 1310 331) 5310731931 12:31 wish to leave. Passengers waiting to board must be visible on the platform for the train to stop. 
1A Back Bay & L610 L9:10 L11:10] 14:10 L310 L5:10 | L7:10 | L9:10. L11:10 6 Franklin/Dean Coll. 738 9:38 «11:38 | 138 «3:38 | «5:38 )=—738~(9:38—«12:38 ‘Tica In ie with “Ein dicate i Radda pemaRINe ein NaMieR re RNesa Enea 
4A. South Station 6 618 978 18 | 18 318 518 718 918 © 1178 6 ForgePark/495  & 7:50 9:50 11:50 | 150 3:50 5:50 7:50 9:50 12:50 () 


at these stops. 


VIA FAIRMOUNT LINE: Operates via the Fairmount Line between Readville and South Station. See the Fairmount Line schedule for all stops. KE Bikes: Bicycles are allowed on trains with the bicycle symbol shown below the train number. 


For additional service to Readville Station, refer to the Fairmount Line schedule for particular trains. High level platform and bridge plate available. Visit mbta.com/accessibility for more 


For additional service to Hyde Park, Forest Hills, Ruggles or Back Bay stations, refer to the dedicated Hyde Park — Back Bay — South Station schedule. information. 


M h tts B Visit Customer Service Follow Download the 
Cf Authority I<K<eOoLuls MBTA.com (is 617-222-3200 @MBTA_CR @) mTicket App 


